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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ Αρ. Φύλλου 464 

6 Σεπτεμβρίου 2010 


ΑΠΟΦΑΣΕΙ Σ 

Αριθμ. 1806 

Επικύρωση καθορισμού οριογραμμών ρέματος χώρου 
εργατικών κατοικιών στο Τ.Δ. Κληματιάς του Δήμου 
Ευρυμενών Νομού Ιωαννίνων. 

Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 

Έχοντας υπόψη: 

Τις διατάξεις: 

1. Του Ν. 3200/1955 «περί διοικητικής αποκεντρώσεως» 
(ΦΕΚ 97/Α71955), της τροποποιήθηκε με τον Ν. 3620/1956 
«περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως των διατάξε¬ 
ων περί διοικητικής αποκεντρώσεως» (ΦΕΚ 279/Α71956) 
και το Ν.Δ 53271970 «περί συμπληρώσεως και λοιπά» 
(ΦΕΚ 103/Α71970). 

2. Του Β.Δ. 712/1970 «περί καθορισμού των διατηρού¬ 
μενων υπέρ των διατηρούμενων υπέρ του Υπουργού και 
των Περιφερειακών Αρχών διανομαρχιακού επιπέδου 
του Υπ.Δ.Ε. αρμοδιοτήτων κ,λ.π.» (ΦΕΚ 235/Α71970), της 
τροποποιήθηκε με τα Β.Δ. 677/1971 και 198/1972 (ΦΕΚ 
223/Α71971 και 41/Α71972 αντίστοιχα) και το Π.Δ. 39/1983 
«μεταβίβαση αρμοδιοτήτων του Υπουργού Δημοσίων 
Έργων κ.λ.π.» (ΦΕΚ 23/Α71983). 

3. Του Ν. 1622/1986 «περί τοπικής αυτοδιοίκησης κλπ» 
(ΦΕΚ 92/Α71986) και του Π.Δ. 51/1987 «καθορισμός των 
περιφερειών της χώρας για το σχεδίασμά, προγραμμα¬ 
τισμό κλπ» (ΦΕΚ 26/Α71987) 

4. Του Ν. 2503/97 (ΦΕΚ 107/τ.Α730-05-97) «Διοίκηση, 
οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμισης θε¬ 
μάτων για την Τοπική Αυτοδιοίκηση και τις διατάξεις». 

5. Του Ν. 3010/2002 (ΦΕΚ 91/Α72002 εναρμόνιση του 
Ν. 1650/86 με της οδηγίες 97/11 Ε.Ε. και 96/61 Ε.Ε., «δι¬ 
αδικασία οριοθέτησης και ρυθμίσεις θεμάτων για τα 
υδατορέματα και της διατάξεις» και ιδίως το άρθρο 
5 αυτού. 


Ααμβάνοντας δε υπόψη και 

1. Την με Αρ. 5//2010 Απόφαση του Δημοτικού Συμ¬ 
βουλίου Ευρυμενών, πρακτικό 3/01.02.2010 συνεδρίασης 
ΔΣ, με ομόφωνη θετική γνωμοδότηση επί του έργου 
του θέματος. 

2. Το αριθμ. 2080/26.07.2010 έγγραφο του Δήμου Ευ¬ 
ρυμενών με το οποίο εστάλησαν τα Τοπογραφικά Δια¬ 
γράμματα και η Τεχνική Έκθεση με τα Υδρολογικά και 
υδραυλικά στοιχεία του ρέματος, που συντάχθηκαν από 
τον μελετητή Σπυρίδωνα Δ. Ραμάντζα/Τοπογράφο Μη¬ 
χανικό, τα οποία ελέγχθηκαν και θεωρήθηκαν από την 
Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών/Τμ. Εγγ. & Υδρ. Έργων 
της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Ιωαννίνων. 

6. Το με ΑΠ 50297/3216/30.07.2010 Έγγραφο της Δι¬ 
εύθυνσης ΠΕ.ΧΩ./Π.Η., από το οποίο προκύπτει ότι με 
την οριοθέτηση δεν προτείνονται και κατασκευαστικές 
παρεμβάσεις, ως εκ τούτου δεν εκδίδονται περιβαλλο¬ 
ντικοί όροι και περιορισμοί, αποφασίζουμε: 

Επικυρώνουμε τον καθορισμό των οριογραμμών του 
Ρέματος, στο χώρο των εργατικών κατοικιών του Τοπι¬ 
κού Διαμερίσματος Κληματιάς, του Δήμου Ευρυμενών 
Ν. Ιωαννίνων, όπως φαίνονται στα συνημμένα οριζοντι- 
ογραφικά και υψομετρικά τοπογραφικά διαγράμματα 
και περιγράφονται στην Τεχνική Έκθεση που τα συνο¬ 
δεύει, που συντάχθηκαν από τον μελετητή Σπυρίδωνα 
Δ. Ραμάντζα/Τοπογράφο Μηχανικό, μαζί με τα λοιπά 
απαιτούμενα στοιχεία, ήτοι υδρολογικά, υδραυλικά και 
περιβαλλοντικά, που ελέγχθηκαν και θεωρήθηκαν απά 
την Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών της Νομαρχιακής Αυ¬ 
τοδιοίκησης Ιωαννίνων. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

Ιωάννινα, 19 Αυγούστου 2010 

Η Γενική Γραμματέας Περιφέρειας 
ΔΗΜΗΤΡΑ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ- ΜΠΑΣΤΑ 
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ) 


ΥΠΟΜΝΗΜΑ 


• -· ΓΡΑΜΜΗ ΡΟΗΣ (ΑΞΟΝΑΣ ΡΕΜΑΤΟΣ) 

• -· ΔΕΞΙΑ ΓΡΑΜΜΗ ΠΛΗΜΜΥΡΑΣ 

• -· ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΓΡΑΜΜΗ ΠΛΗΜΜΥΡΑΣ 

Ο-Ο ΟΡΙΟΓΡΑΜΜΗ ΡΕΜΑΤΟΣ 

Ο-Ο ΟΡΙΟ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ 

-ΠΟΔΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΡΑΝΟΥΣ 

“ ΐ<ι ι ·ΐ “ ·»·ι··^·>·ι-·-^^'^-·-··^· ΦΡΥΔΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΡΑΝΟΥΣ 

-ΠΟΔΙ ΤΕΧΝΙΤΟΥ ΠΡΑΝΟΥΣ 

.... ΦΡΥΔΙ ΤΕΧΝΙΤΟΥ ΠΡΑΝΟΥΣ 

— X-X-X-X — ΣΥΡΜΑΤΟΠΕΡΙΦΡΑΞΗ 

ΞΕΡΟΛΙΘΙΑ 

• - ΟΡΙΟΓΡΑΜΜΗ ΧΩΜΑΤΙΝΟΥ ΔΡΟΜΟΥ 

ΜΑΝΤΡΟΤΟΙΧΟΣ 

ΚΥΡΙΕΣ ΥΣΟΫΨΕΙΣ 
(ΙΣΟΔΙΑΣΤΑΣΗ 0.5μ) 

ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΥΣΕΣ ΥΣΟΫΨΕΙΣ 


ΠΡΟΒΟΛΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 

Ελληνικό Γεωδαιτικό Σύστημα Αναφοράς 1987 (ΕΓΣΑ’87) 

Ελλειψοειδές Αναφοράς ΘΡ8 1980 

Μεγάλος Ημιάξονας Ελλειψοειδούς : 3= 6378137ιη 

ΕτΓίττλάτυνση Ελλειψοειδούς : 1/ί=1/298.257222101) 

Προβολή; Εγκάρσια Μερκατορική 

Συντελεστής Κλίμακας Κο=0.999600 

Κεντρικός Μεσημβρινός λο=24° ΟΟ’ 00" (αττό ΘΓββη\Α/ίοΗ) 

Τετμημένη Κεντρικού Μεσημβρινού +500 000 
Γεωγραφικό Πλάτος Αναφοράς 00“ ΟΟ' 00" 

Συντελεστής γραμμικής παραμόρφωσης για την περιοχή Κ= 1.000594 


*Τα υψόμετρα των αποτυπωθέντων σημείων για λόγους ευκρίνειας (επικάλυψη) 
δεν εμφανίζονται στα διαγράμματα. Στο σύνολό τους φαίνονται στην ψηφιακή 
υποβολή της μελέτης. 

































ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ) 
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΝ/ΝΩΝ ΟΡΙΟΥ ΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ 


Αριστερή γραμμή πλημμύρας 

Δεξιά γραμμή πλημμύρας 

ΔΤΜ 


Τεταγμένη 

ΔΤΜ 


Τεταγμένη 

ΑΓΠ-ΑΤ 

215554.783 


ΔΓΠ-ΑΤ 

215554.733 

4399912.316 

ΑΓΠ-14 

215569.931 

4399899.899 

ΔΓΠ-14 

215569.877 

4399911.507 

ΑΓΠ-13 

215584.953 

4399895.203 

ΔΓΠ-13 

215584.911 

4399904.207 

ΑΓΠ-Κ9 

215599.876 

4399893.916 

ΔΓΠ-Κ9 

215599.911 

4399912.261 


215605.751 

4399894.004 

ΔΓΠ-12 

215605.901 

4399913.048 

ΑΓΠ-11 

215620.767 

4399895.644 

ΔΓΠ-11 

215620.932 


ΑΓΠ-10 

215635.766 

4399895.401 

ΔΓΠ-10 

215635.956 

4399920.154 

ΑΓΠ-Κ8 


4399894.861 


215651.706 

4399921.184 

ΑΓΠ-9 

215664.772 

4399896.209 

ΔΓΠ-9 

215661.414 

4399923.676 

ΑΓΠ-8 

215679.818 

4399896.750 

ΔΓΠ-8 

215677.338 

4399917.042 

ΑΓΠ-Κ7 

215694.548 

4399901.441 

ΔΓΠ-Κ7 

215691.597 

4399922.317 

ΑΓΠ-7 

215705.108 

4399903.331 

ΔΓΠ-7 

215701.551 

4399925.425 

ΑΓΠ-Κ6 

215719.662 

4399909.691 

ΔΓΠ-Κ6 

215716.257 

4399924.666 

ΑΓΠ-6 

215733.711 

4399914.435 

ΔΓΠ-6 

215730.121 

4399926.589 

ΑΓΠ-Κ5 

215748.023 

4399919.028 

ΔΓΠ-Κ5 

215744.266 

4399931.454 

ΑΓΠ-5 

215760.836 

4399922.053 

ΔΓΠ-5 

215757.233 

4399933.709 

ΑΓΠ-Κ4 


4399926.819 

ΔΓΠ-Κ4 


4399936.869 

ΑΓΠ-4 

215789.644 


ΔΓΠ-4 

215786.473 

4399942.693 

ΑΓΠ-Κ3 

215803.860 

4399937.220 

ΔΓΠ-Κ3 


4399947.846 

ΑΓΠ-3 

215818.689 

4399940.473 

ΔΓΠ-3 

215816.315 

4399949.951 

ΑΓΠ-2 

215832.827 

4399945.758 

ΔΓΠ-2 

215830.485 

4399955.107 

ΑΓΠ-Κ2 

215846.976 

4399950.854 

ΔΓΠ-Κ2 

215844.975 

4399959.623 

ΑΓΠ-1 

215859.304 

4399950.789 

ΔΓΠ-1 

215855.558 

4399968.967 

ΑΓΠ-ΑΑ 


4399943.631 

ΔΓΠ-ΑΑ 

215869.357 

4399976.303 


* ΑΓΠ-: Αριστερή γραμμή πλημμύρας 

* ΔΓΠ-: Δεξιά γραμμή πλημμύρας 
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ) 


ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΝ/ΝΩΝ ΟΡΙΟΓΡΑΜΜΗΣ ΡΕΜΑΤΟΣ 


ΑΡΙΣΤΕΡΟ ΟΡΙΟ ΡΕΜΑΤΟΣ 

ΔΕΞΙΟ ΟΡΙΟ ΡΕΜΑΤΟΣ 

ΣΗΜΕΙΟ 

Τετμημένη 

Τεταγμένη 

ΣΗΜΕΙΟ 

Τετμημένη 

Τεταγμένη 

ΑΟΡ-ΑΑ 

215876.096 

4399943.631 

ΔΟΡ-ΑΑ 

215869.357 

4399976.303 

ΑΟΡ-1 

215860.548 

4399946.277 

ΔΟΡ-1 

215855.558 

4399968.967 

ΑΟΡ-Κ2 

215848.117 

4399945.859 

ΔΟΡ-Κ2 

215844.975 

4399959.623 

ΑΟΡ-2 

215834.05 

4399940.878 

ΔΟΡ-2 

215830.485 

4399955.107 

ΑΟΡ-3 

215819.905 

4399935.621 

ΔΟΡ-3 

215816.315 

4399949.951 

ΑΟΡ-Κ3 

215805.243 

4399932.405 

ΔΟΡ-Κ3 

215800.807 

4399947.846 

ΑΟΡ-4 

215791.193 

4399928.15 

ΔΟΡ-4 

215786.473 

4399942.693 

ΑΟΡ-Κ4 

215776.614 

4399922.052 

ΔΟΡ-Κ4 

215771.919 

4399936.869 

ΑΟΡ-5 

215762.313 

4399917.275 

ΔΟΡ-5 

215757.233 

4399933.709 

ΑΟΡ-Κ5 

215749.472 

4399914.233 

ΔΟΡ-Κ5 

215744.266 

4399931.454 

ΑΟΡ-6 

215735.129 

4399909.637 

ΔΟΡ-6 

215729.307 

4399929.343 

ΑΟΡ-Κ6 

215720.79 

4399904.728 

ΔΟΡ-Κ6 

215715.632 

4399927.413 

ΑΟΡ-7 

215705.903 

4399898.394 

ΔΟΡ-7 

215701.551 

4399925.425 

ΑΟΡ-Κ7 

215695.257 

4399896.42 

ΔΟΡ-Κ7 

215691.163 

4399925.39 

ΑΟΡ-8 

215680.427 

4399891.768 

ΔΟΡ-8 

215676.387 

4399924.823 

ΑΟΡ-9 

215665.381 

4399891.228 

ΔΟΡ-9 

215661.414 

4399923.676 

ΑΟΡ-Κ8 

215649.913 

4399889.868 

ΔΟΡ-Κ8 

215651.706 

4399921.184 

ΑΟΡ-10 

215635.728 

4399890.399 

ΔΟΡ-10 

215635.956 

4399920.154 

ΑΟΡ-11 

215620.728 

4399890.61 

ΔΟΡ-11 

215620.932 

4399917.193 

ΑΟΡ-12 

215605.712 

4399889.002 

ΔΟΡ-12 

215605.901 

4399913.048 

ΑΟΡ-Κ9 

215599.867 

4399888.915 

ΔΟΡ-Κ9 

215599.911 

4399912.261 

ΑΟΡ-13 

215584.976 

4399890.182 

ΔΟΡ-13 

215584.875 

4399911.883 

ΑΟΡ-14 

215569.955 

4399894.653 

ΔΟΡ-14 

215569.877 

4399911.507 

ΑΟΡ-ΑΤ 

215554.806 

4399896.417 

ΔΟΡ-ΑΤ 

215554.733 

4399912.316 


* ΑΟΡ-: ΑΡΙΣΤΕΡΟ ΟΡΙΟ ΡΕΜΑΤΟΣ 

* ΔΟΡ-: ΔΕΞΙΟ ΟΡΙΟ ΡΕΜΑΤΟΣ 
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ) 


ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ 

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 


ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΠΩΑΗΣΗΣ Φ.Ε.Κ. 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - Βασ. Όλγας 227 

23104 23956 

ΚΟΜΟΤΗΝΗ - Δημοκρατίας 1 

25310 22858 

ΠΕΙΡΑΙΑΣ - Ευρυπίδου 63 

210 4135228 

ΛΑΡΙΣΑ - Διοικητήριο 

2413 506449 

ΠΑΤΡΑ - Πανεπιστημίου 254 -Κτήριο Β 

2613 613428 

ΗΡΑΚΛΕΙΟ - Πεδιάδας 2 

2810 300781 

ΙΩΑΝΝΙΝΑ - Διοικητήριο 

26510 87215 

ΜΥΤΙΛΗΝΗ - Πλ. Κωνσταντινουπόλεως 1 

2251 352100 


ΤΙΜΗ ΠΩΛΗΣΗΣ ΦΥΛΛΩΝ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 


Σε έντυπη υοοφή: 

• Για τα Φ.Ε.Κ. από 1 έως 16 σελίδες σε 1 € προσαυξανόμενη κατά 0,20 € για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού. 

• Για τα φωτοαντίγραφα Φ.Ε.Κ. σε 0,15 € ανά σελίδα. 

Σε υοοΦή ΡνΡ/ΟΡ: 


Τεύχος 

Ετήσια έκδοοη 

Τριμηνιαία έκδοση 

Μηνιαία έκδοση 

Α.Α.Π. 

110€ 

30 € 

- 

Ε.Β.Ι. 

100€ 

- 

- 

Α.Ε.Δ. 

5€ 

- 

- 

Δ.Δ.Σ. 

200 € 

- 

20 € 

Α.Ε.-Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.Μ.Η. 

- 

- 

100 € 


Τεύχος 

Ετήσια έκδοση 

Τριμηνιαία έκδοση 

Μηνιαία έκδοση 

Α' 

150 € 

40 € 

15 € 

Β' 

300 € 

80 € 

30 € 

Γ 

50 € 

- 

- 

Υ.Ο.Δ.Δ. 

50 € 

- 

- 

Δ' 

110€ 

30 € 

- 


• Η τιμή πώλησης μεμονωμένων Φ.Ε.Κ. σε μορφή οι^-γογπ από εκείνα που διατίθενται σε ψηφιακή μορφή και μέχρι 100 σελίδες, σε 5 € προσαυξανόμενη κατά 1 € ανά 50 σελίδες. 

• Η τιμή πώλησης σε μορφή οό-ΓΟΓπ/όνοΙ, δημοσιευμάτων μιας εταιρείας στο τεύχος Α.Ε.-Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ. σε 5 € ανά έτος. 

ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΗ Φ.Ε.Κ.: Τηλεφωνικά: 210 4071010 - ίεχ: 210 4071011 - ΙπΙθγπθΙ: Ιι11ρ://νννννν.θ1.9ΐ· 


ΕΤΗΣΙΕΣ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ Φ.Ε.Κ. 


Τεύχος 

Έντυπη μορφή 

Α.Ε.Δ. 

10€ 

Α.Ε.-Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.Μ.Η. 

2.250 € 

Δ.Δ.Σ. 

225 € 

Α.Σ.Ε.Π. 

70 € 

Ε.Β.Ι. 

65 € 




Τεύχος 

Έντυπη μορφή 

Α' 

225 € 

Β' 

320 € 

Γ' 

65 € 

Υ.Ο.Δ.Δ. 

65 € 

Δ' 

160 € 

Α.Α.Π. 

160 € 


• Το τεύχος Α.Σ.Ε.Π. (έντυπη μορφή) θα αποστέλλεται σε συνδρομητές ταχυδρομικά, με την επιβάρυνση των 70 €, ποσό το οποίο αφορά τα 
ταχυδρομικά έξοδα.. 


• Η καταβολή γίνεται σε όλες τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Α.Ο.Υ.). Το πρωτότυπο διπλότυπο (έγγραφο αριθμ. πρωτ. 9067/28.2.2005 2η 
Υπηρεσία Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου) με φροντίδα των ενδιαφερομένων, πρέπει να αποστέλλεται ή να κατατίθεται στο Εθνικό Τυπογρα¬ 
φείο (Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32 Αθήνα). 

, Σημειώνεται ότι φωτοαντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές Επιταγές για την εξόφληση της συνδρομής, δεν γίνονται δεκτά και θα 
επιστρέφονται. 

• Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα μέλη της Ένωσης Ιδιοιαητών Ημερησίου Τύπου Αθηνών και Επαρχί¬ 
ας, οι τηλεοπτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α, τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά Όργανα και οι τριτοβάθμιες επαγγελματικές ενώσεις δικαι¬ 
ούνται έκπτωσης πενήντα τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας ταχυδρομικής συνδρομής. 

• Το ποσό υπέρ ΤΑ.Π.Ε.Τ. [5% επί του ποσού συνδρομής (τρέχον έτος + παλαιότητα)], καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογίζεται 
πριν την έκπτωση. 

• Στην Ταχυδρομική συνδρομή του τεύχους Α.Σ.Ε.Π. δεν γίνεται έκπτωση. 


Πληροφορίες για δημοσιεύματα που καταχωρούνται στα Φ.Ε.Κ. στο τηλ.: 210 5279000. 

Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε.Κ.: Μάρνη 8, τηλ.: 210 8220885, 210 8222924, 210 5279050. 

Τα φύλλα όλων των τευχών της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως διατίθενται δωρεάν σε ηλεκτρονική μορφή στην 

ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (νννννν.βί.ςΓ) 


οι ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΚΛΘΗΜΕΡΙΝΑ ΑΠΟ 08:00 ΜΕΧΡ113:00 



ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ 

ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ 104 32 * ΤΗΛ. 210 52 79 000 * ΡΑΧ 210 52 21 004 
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Ιιίίρ://νίί\Α/νν.ε1.ί|Γ - 0-ιη3ΐΙ: \Α/εί)ΐη35ίεΓ.εΙ§0ί.ρι 










